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NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIO 


EMERYT. PROFESOR TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI 
W KRAKOWIE, ODZNACZONY KRZYŻEM KA- 
WALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORAZ WIELOMA 
INNYMI ODZNACZENIAMI I ODZNAKAMI 
PAŃSTWOWYMI 


przeżywszy lat 77, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 11 października 1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Ra- 

kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

w sobotę dnia 14 bm. o godzinie 11.40, o czym za- 
wiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, CÓRKI, ZIĘĆ, WNUCZKI I RODZINA. 


Nabożenstwo żałobne 


odprawione zostanie w dnia 
o godzinie w kościele parał. św. Piotra i Pawła. 


WOJWWÓDEKA VSŁUGOWA 
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